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VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, DE 
DOLTEN 7 TE HEERENVEEN 

Het aanleggen van 2 110 KV velden op het perceel De Dolten 7 te Heerenveen (11-02-2015) 

De beslistermijn wordt met 6 weken verlengd. Tegen het verlengen van de beslistermijn staat geen 
bezwaar open. 
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